
DELL’ATRIO testvgginato, 

dc gli Antichi Rom ani . 


E DELLA CA SA PR IVATA 
Cap. VII. 




L T R A le Ibpradette manierc d’Atrij vn’altra apprefib gli Antichi fu niolto in vlb, 
edalorodettateftugginata.-eperche quefta parte edifficilifsima per l’ofcurita di 
. Vitruuio, &degnadimoltaauertenza; ione diro quel che ne credo,aggiungen- 
doui ancho la dilpofitionede gli Oeci, oSalotti, Canceilarie,Tinelli, Bagni, & 
altri luoghi in modo che nel feguente difegno fi haueranno tutte le parti della cafa 

priuata pofte ne’ luoghi fuoilccondo Vitruuio. L’Atrioelungoper la diagonale 

del quadrato della larghezza , & e alto fin lotto il traue limitare , quanto egli e largo . Le llanze , che 
<xli fono a canto, fonomancoalte lei piediieloprainuiri che lediuidono dall’ Atrio; ui lono alcuni 
pilafo'i , che tolgono fufo la teftudine , 6 coperta dell’ Atrio : e per le dfflanze , che fono fra quelli egli 
riceueillume:ele llanze poihanno fopra unterrazzatolcoperto. Rincontroall’entrata e il Tabli- 
no :il quale e per una delle due parti e meza della larghezza dell’Atriore feruiuano quelli luoghi, 
come altroue ho detto , a ripor leimagini , e llatue de’ maggiori. Piu auanti fi troua il Periltilio : il 
qualeha i portici intorno larghi quanto fono lunghele colonne . Le llanze fono della medefimalar- 
ghezza , e fono alte lino all’impolla de’ uolti , quanto larghe , & i uolti hanno di frezza il terzo dell a 
larghezza . Piu lord di Oeci fono delcritti da Vitruuio , ( erano quelli Sale , ouer Salotti, ne i quali fi 
faceuano i conuiti , e le felle , e ftauano le donne a lauorare) cioe i Tetrallili, coli detd perch e ui era- 
no quattro colonne : i Corinthij, i quali haueuano intorno meze colonne: gli Egittij : i quali lo- 
pra le prime colonne erano chiufi da vn muro con meze colonne al diritto delle prime, e la quarta par 
te minori : ne gl’intercolunnij erano le lenellre , dalle quali riceueua lume il luogo di mezo : L’altez- 
zadelleloggiejch’eranod’intornojnonpalfaualeprimecolonne, e fopra ui era dilcoperto, &un 
corritore,opoggiuolointorno. Diciafcunodiquellifarannopolti i difegni da perfe. GliOeci 
quadrati erano luoghi da Hare al frelco la Ellate : e guardauano fopra giard ini , & altre uerdure . Vi 
li faceuano ancho altri Oeci , che chiamauano Ciziceni : i quali feruiuano ancor efsi a i commodi lo- 
pradetti . Le Cancellarie, e Librarie erano in luoghi conueneuoli uerfo l’Oriente j & i Ticlini, i quali 
erano luoghi doue mangiauano . Vi erano ancho i bagni per gli huomini, e per le donne : i quali io 
gli ho difegnati neH’ultimaparte della cafa . /• 


A, Atrio. 
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